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VETRINE GASTRONOMIA 
REFRIGERATE «CARNABY» 

Struttura in acciaio verniciato, plastica e vetro. Piano di lavoro in 
acciaio inox. Profilo inferiore vetro frontale in alluminio. Pannelli di 
fondo vetrina verniciati e idonei al contatto con gli alimenti. Pannelli 
scorrevoli chiusura lato operatore in plexiglass. Vano riserva refrigerata 
verniciato idoneo al contatto con alimenti con sportello. Refrigerazione 
ventilata con centralina digitale. Sbrinamento automatico. 

Illuminazione a Led. Ripiano intermedio in vetro incluso. 


Full optional: 

- ripiano di lavoro in acciaio inox 

- illuminazione a LED 

- ripiano intermedio in vetro 

- refrigerazione ventilata 


ENERGY 106l070x830x1220h 160 110 170 120x100x120h 
ENERGY 130 1310x830x1220h 210 130 200 150x100x120h 
ENERGY 150 1510x830x1220h 240 150 220 170x100x120h 
ENERGY 204 370 2050x830x1220h 330 190 260 220x100x120h 
ENERGY 252 450 R404a 2520x830x1220h 410 220 300 270x100x120h 


A PARTIRE DA €. 1.761,00 + IVA 
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